MALT OLACAK ARPANIN KALİTESİNİ ANLAMAK 
(1000 dane ağırlığı hesabı) 
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Arpanın kalitesini anlamak için 1000 dane ağırlığı hesabı yapılır. 1000 dane ağırlı 
hesabı yapmak için hassas tartı aldığını varsayıyorum, Elinizde ki arpalardan tane tane 
olarak 100 tane sayın ve tartın not edin.Yeniden 100 tane alın tartın not edin. Ve son kez 
100 tane alın tartın not edin. 3 adet ayrı ayrı100 tane sayıda olan ve toplamı 300 olan 
arpalarımızın kaç gr geldiği artık belli.Bu her biri 100 tane olan 3 arpanın ağırlıklarını 
topluyoruz ve 3 e bölüyoruz çıkan sonucu 10 ile çarpıyoruz. Ve çıkan sonuç arpanızın 1000 
dane ağırlığı oluyor.Yani formülü ((B3--B4-B5)/3)*10 elinizde ki tartının çok hassas 
olmadığını düşünüyorsanız sağlamasını yapabilirsiniz. Elinizde olan toplam 300 tane arpayı 
tek seferde tartıp 3 e bölersiniz ve 10 ile çarparsınız.Çıkan sonucun 5Ogr gelmesi bizim için 
yeterli her ne kadar sınır 4Ogr denilse de (TAMAMEN ŞAHSİ FİKRİM en az 45gr gelmeli) 


Ben genelde arpa bulduğum zaman 1 kilo numune alırım ve 1000 dane ağırlığına bakarım. 
Eğer 5Ogr geliyorsa şartları taşıyor 100gr ayırıp malt yaparım ve og değerine bakarım 
tatmin edici ise, Üretim için alacağım arpayı buldum demektir. Hangi arpayı nereden 
aldığımı karıştırmamak adına buz dolabı poşetlerine koyup üzerine kağıt bant ile yerini 
yazıyorum. 


Eğer ki işe yaramaz arpa ise üzülmeyin bunları özel malt olarak kullanabilirsiniz yani 1 kilo 
aldım zayi oldu diye düşünmeyin. 


